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LANTDCENOOTEN, 

wonendo in allo dcclon vnn hot Rijk en gi), die daarbuiten verspreid zgt 
over alle deden der wereld. 

Het U een jttur fdoden« dat op Neerland* vrijheid en op Neerland* onaf¬ 
hankelijkheid, 7onder do minste aanleiding» de meest verraderlijke aanslag 
werd gepleegd, die in de historie ooit i* vóórgekomen. 

Na dit jatir van beproeving kan ik met rcchtmatlgen trol* getuigen, dat 
ons RUk pal staat, méfr aaneengesloten. eensgezinder, vastberadener en 
sterker, naarmate do orkaan van het wereldgebeuren harder beukt tegen 
het menschel ijk bestaan en dat dor volken Iedereen hl het Rijk strijdt mede 
op rijn w(ja*, grijpt de hem geboden mogelijkheid gretig aan tnet een over¬ 
tuiging, met een geestdrift, div de in de schoonste bladen oxi/rr geschiedenis 
uitblinkende daden van moed on opoffering ovenaren. 

Wij herinneren ons maar al te goed do overrompeling, tonder voorafgaande 
oorlogsverklaring, de gewelddaden op onze wecrloozc burgers gepleegd, het 
bombardement van Rotterdam, daarnaast de georganiseerde jacht op mij en 
mijn Huis. op de Laiulsrcgeering. met het vooropgezette doel ons Rijk van 
rijn, de wettige Rcgeóring te berooven, het stelsel van verraad en verraders 
— zoowel door den vijand als door een geringe groep laaghartige Neder¬ 
landers — op dc mcc<;t geraffineerde wij*© in pracHJk gebracht. 

Wij lierinncrm ons den dapperen weerstand, door onze, door die schurken 
in den rug aangevallen, weermacht geboden, gevolgd door het neerleggen 
der wapenen, toen zekerheid was verkregen, dat mot verder strijden niets 
to bereiken was en dat het niet alleen nutteloos bloedvergieten, maar boven¬ 
dien een herhaling van Rotterdam voor andere d celen des land» ton gevolge 
zou hebben. Daarna de bezetting van <ms gebied, het toenemende machts¬ 
misbruik door den overweldiger gepleegd, wiens maatregelen en verorde¬ 
ningen met het feit der bezetting gocnorlci verband houden en in strijd zijn 
niet alleen met het geschreven oorlogsrecht en volkenrecht, maar met de 
meest elementaire rechten van <i©n monsch. Daartegenover ons volk, stil, 
maar moedig en fier, taaien, Hjdelijkcn weerstand biedend in rijn onwrik¬ 
baar geloof aan dc overwinning. 

Waar *chler alle verbindingen tusschen bezet en onbezet Nederland zjjn 
verbroken, acht ik mU gelukkig op een dag als dezen een schakel te kunnen 
zijn tusr.chen de dcelcn des Rijks. 

Voor mrjn Inndgcnootcn thuis U het ongetwijfeld een bron van groote ver¬ 
blijding. wanneer een enkele maal bawözen van medeleven van Nederland 
overzee tot hen doordringen. Hoe uitbundig zouden de ontroering en dank¬ 
baarheid zgn, indien hun uit brieven ctt uit dc pets zou blijken, hoe groote 
offers alle lagen der bevolking van alle landaarden zich getroosten, zoowel 
voor hun bevrljding als voor de leniging van hun hoeggetdegen nooden, 
waarvoor de gaven hen. zoo spoedig de omstandigheden dit toclaten, zullen 
bereiken, maar bovenal dc treffende saainhooriglield dier bevolking met het 
onderdrukte, lijdende Nederland. Groot-Nederland In Oost en West popelt 
van de begeerte, U allen thuis te hulp tc komen en heeft alles, en dan ook 
alles, daarvoor over. Gg zoudt het mjj nazeggen: in dezen benarden tijd 
in er veel atof tot dank, til# wij den blik laten gaan over ons door de houding 
van zgn bevolking zoo prachtige Rgk cn op alle Nederlanders, dtc daarbuiten 
wonen en in ons leed zoo van heeler harte doelen. 

Ik wend mij thans tot dc ingezetenen van Groot-Nederland In Oost cn West. 
Ik weet, wat het voor U beteekent. afgOMK-den tc zgn van hot moederland, 
geen berichten te ontvangen van Allen, die U lief zijn er. daarginds wonen 
cn daarbU te weten, dat het moederland In des v tja mis mcedoogenlooze 
handen U. Ik weet ook, hoeveel ©r in dc afgcloopon maanden hij U van 
onze weermacht is gevorderd, hoe goed deze zich van haar taak kwijt cn 
hoe krachtig cr wordt gewerkt, om haar de noodig gebleken uitbreiding 
tc geven. Vetst allen overtuigd van mtfn groote waurdecring en van mgn 
hartelUk medeleven met U in dezen zwanen tyd. Namens allen uit c*n töiam- 
gesmeed cn ondeelbaar moederland, dat — uitgezonderd een handvol ver- 




radon*, waarvoor In een bevrijd Nederland geen plaats meer zal zijn — geen 
verdeeldheid mevr kent, dunk ik U voor uw 700 duidelijk aan den dag 
getreden gevoel van solidariteit met dat moederland. 

En nu wend ik my in het bijzonder tot de inwoners van Suriname, Curacao 
en dc beneden- en bovenw Indscho eilanden, om mijn dank en wanrdcoring 
te doen samensmelten met dien van m\jn lnndgenootcn thuis, voor den geest 
van saamlKJorighcid en de groolc offervaardigheid, door U betoond. Ik had 
tnt dusver geen gelegenheid, dien dank langs deren weg U tc doen toekomen. 
Ik weet, dat ook gij liet moeilik licht cn dat voor U geen offer tc groot is, 
waar het geldt dc bcvrHdtag van cn de hulp aan het moederland. 
Landgenootcn in het vaderland, een moeilijke tyd wacht U nog. Dc ontzaglijke 
uitrusting, die het Amerika* nache volk, onder dc leiding van President 
Rooscvclt, voor onze rank vervaardigt, is nog slechts ten declc gereed, doch 
van één ding kunnen wij verzekerd zjjn: het ral niet bij een beloflv van hulp 
blijven: de President zul niet rusten, i>och zijn volk, voordat do overwinning 
er is. Wij moeten geduld hebben, tot onze geestelijke overwinning over dc 
duistere machten, die onze beschaving belagen, onze heiligste rechten ver- 
treden, door het ten volle gebruiken van die geweldige uitrusting, door o wc 
wapenen bezegeld kon worden. Volhardt op de wijze, die gij zoo bij uit¬ 
nemendheid verstaat. Houdt uw blik op het Westen gericht: vandaar komt 
o:t/o be vrij ding. 

Zeldc ik tot Nederland In mijn radiorede van 2 ö Maart, dat het mijn voor¬ 
nemen is ruime gelegenheid te scheppen om wenschen en opvattingen tc 
mijner kennis tc brengen inzake de aanpassing van om Staatsbestel In Neder¬ 
land aan de veranderde omstandigheden, thans zeg ik tot mijn gchcclc Rgk, 
dat het myti bedoeling Is dit beginsel eveneens toe te possen met betrekking 
tol dc canpavdng van dc structuur der overzocsche gebiedsdeolcn cn de 
bepaling van hun plaats in het Koninkrijk, overeenkomstig dc gewijzigde 
omstandigheden, waarbU ik dus eveneens bereid za! z|jn om van verlangens 
h\ opvattingen der betrokkenen konnb tc nemen cn deze indachtig te 
overwegen. 

Ten Motte nog een woord tot m^n landgenootcn thuis. 

Het oude b voorbij gcgAon. 

]k denk o*n de woorden van den grooten, met heilig vuur bezielden dichter, 
voortgekomen uit het oude volk der psalmdichters, een vroom cn overtuigd 
Christen, een oprecht Nederlander, Lvaac da Coata, welke Ik met een kleine 
wijziging aanhaal: 

ZIJ ZULLEN HET NIET HEBBEN, ONS NIEUWE NEDERLAND; 

HET BLEEF, NA ALL ELLENDE, GODS EN ONS ALLER PAND. 

ZIJ ZULLEN HET NIET HEBBEN. DE GODEN VAN DEN TUD; 
NIET OM HUN ERF TE WEZEN. GEEFT GOD HET ONS TERUG. 

Hel nieuwe, dat komt, zal zïjn van vreemde smetten cn vreemden invloed 
vrg, ópgetrokken naar eigen plan cn inzicht. 

LANG LEVE HET VRIJE, DAN HERREZEN VADERLAND! 


Alle hoorders buiten Nederland norxJJg ik thans uit het Wicn Neériands 
Bloed, dat nu volgt, mede tc zingen; alle hoorders In Nederland, dit in 


gedachten tc volgen. 

Bescherm, o God t bewaak den grond. 
Waarop onx' adem gaat, 

De plek, waar onze wieg op stond, 
Waar eens ons graf op staat. 


Wü smeeken van uw Vaderhand, 
Met diep geroerde borst: 

Behoud voor ’t lieve Vaderland, 
Voor Vaderland en Vorst. 


VOOR VADERLAND EN VORST! 




